Ko iP 


| ZZ 
R 
©. 0— mo > 


WA 


1 OVC ONT NAA NA NOA NSA 8 


WACŁAW WEJWODA 


c. k. emerytowany inżynier 


przeżywszy lat 77, po krótkich boleściach zmarł d. 13 październ. 1894. 


W smutku pogrążone dzieci i rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół, 

i Znajomych na pogrzeb, który się odbędzie w poniedziałek dnia 15 

b. m. o godzinie 4 popołudniu z domu l. 89 przy ulicy Dietlowskiej 
wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 
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